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R O S A R E D [ T E A 

Rubescens . \ oyez page roí, va r. y. 

LE ROSIER REDOUi E 

( ci tiges et a épines rouges . ) 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau de la hauteur de deux pieds et demi ou envirou. 
Ses rameaux flexibles, allongés, d’un brun rougeátre, sont 
couverts d’aiguillons rouges, inégaux, droits, un peu penchés. 
Ses feuilles sont composées de sept, de neuf, et assez souvent 
de onze folióles, de forme elliptique, Ies unes arrondies, Ies 
autres pointues au soinmet, simplement dentées, glabres des 
deux cotes, luisantes en-dessus, supportées par un pétiole 
ordinairement glabre, mais par-fois garni de quelques pelits 
aiguillons crochus. Les fleurs légérement odorantes, disposées 
par deux ou par trois á Pextrémité des ramuscules qui crois- 
sent le long des rameaux principaux, sont portees par des 
pédicelles munis, ainsi que le tube et les lobes du cálice, 
d’aiguillons trés-courts, serrés, un peu fermes. Ces mémes 
lobes sont simples, rarement munis de quelques pinnules. La 
corolle est composée de cinq pétales échancrés en cceur au 
sommet, de couleur rose, un peu jaunes veis Fonglet. Les 
fruits sont presque globuleux et d’un rouge (once. 

OBSERVATIONS. 

Cette variété est reinarquable par la couleur rougeátre qui 

























































